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FICHE D'ANALYSE / RESULT AT ANALYSE QUALITATIVE GC/MS POUR CONFIRMATION GC/C/IRMS 


Substance caract^risie : 


Ftchier : 



Mix 

Echantillon | 


Tr (min) 

Tn- 

Ml (%) 

M2 (%) M3 (%) 

Tr (min) 

Trr 

Ml (%) 

M2 (%) 

M3 (%) 




100 





100 



Toi^nce basse 



■ 




Tolerance haule 







I .- 


,. . Concordance des Tr : 

I ; Concordance des Trr : 

'■"' Concordance globale des abondances relatives ; 


0U[ 

oui 

oui 



non 
non 
non 







Substance caractSrisde : 


Fichier : 



Mix 

Echantillon | 


Tr (min) 

Trr 

Ml (%) 

M2 (%) M3 (%) 

Tr (min) 

Trr 

Ml (%) 

M2 (%) 

M3 (%) 




100 





100 



Tolerance basse 



■ 




Tolerance haute 







l; 

n 

, I 

LJ Concordance des Tr : 
Concordance des Trr : 
f j Concordance globale des abondances relatives : 


OUI 

oui 
oui 



non 

non 
non 







n 


Paraphe et code op^rateur : 


M- 


Partie i remplir par le responsable : 

>' ■ Caract^risation formelle de tous les analytes : 

I ■ 

I 

Paraphe et code op6rateur : 


oui '^ 


non 


^^ 


JH 


Observations : 


Cel enregisirement est a archiver dans le dossier de confirmation de I'echantilhn 
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